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+28V< FROM DWG2) 


FUSE 

230V 0,25A^ 
117V 0.5A 


M 15/A 


L037 


>+15V 

(FROM DWG2) 


A.C. MAINS 


I 2000 LL 
35V 


1000LLI 

16V 


HALL RESISTORS MARKED 


MUST BE CARBON FILM 


NOTES: 


2) ALL VOLTAGES ARE MEASURED WITH VOLTMETER 4000Q/V 


TABLE OF 


EQUIVALENTS 


BOARD 

REFERENCE 

TYPE 

P-392 

TR1-5-TR4 

BC204 MISTRAL 


TR5 

BC209B MISTRAL 


IC1-HC10 

SAJ110 1. T. T. 


IC11 

MK50240 MOSTEK 


DZ1 

IZ22 1. T. T. 


DZ2 

ZPY9.1 1. T. T. 


DZ3 

IZ22 

P-395 

TR1-J-TR3 

SFT714 MISTRAL 


01-5-07 

BA130 FAIRCHILD 

P-389 

TR1 -j-TR3 

BC550B PHILIPS 


TR4-HR13 

BC209C 


TR14 

BC550B 


TR15 

BC209B 


TR16 

BC204 


TR17-r-TR18 

BC209B 


TR19 

BC550B 


D1-5-D2 

BA130 

P-396 

TR1-rTR3 

BC550B 


01 

BA130 

P-388 

TR1+TR2 

BC209C 


TR3-rTR4 

BC209B 


01 

BA130 

P-159 

TR1-5-TR3 

BC204 


TR4 -rTR5 

BC209B 


D1-rD5 

FDH900 FAIRCHILD 

P-393 

TR1 

BC209C 


TR2-rTR16 

BC209B 


TR17 

BC209C 
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